WIKTOR BUCZANIEWICZ 


były Oficer c. k.,Marynarki, Inżynier powiatowy 


przeżywszy lat 49 po długićj i ciężkićj chorobie przeniósł się dnia 21. Czerwca 1881 
do wieczności. 
W smutku pogrążona, wdowa wraz z rodziną i kolegami zmarłego, zapraszają 
przyjaciół, znajomych i pobożnych chrześcijan na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie 
dnia 25. Czerwca 1651. o godz. 7. po południu z domu przy ulicy folwarcznój. 


Rzeszów, dnia 22. Czerwca 1881. 


Drukiem J. A. Pelara w Rzeszowie, 1881. 
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